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温州一祠堂大火十死六伤http://www.sina.com.cn 1999年2月20日 00:44 华声报    据《温州日报》报道，二月十六日凌晨四时四十分许，
温州市瓯海区永中镇镇南村姜宅祠堂发生一起特大火灾，
有十人死亡，六人受伤。

    据初步了解，农历大年三十凌晨三时许，嵊县市一地
方戏班共三十四名演员和剧务人员到瓯海区永中镇，准备
於正月初一上午在当地上演社戏。当天凌晨约四时四十分，
祠堂突然起火，火光冲天，过火面积达五百零二平方米，
当场烧死十人，烧伤六人。温州市消防支队接获火警后，
火速调集三辆消防车和二十三名消防队员抵达现场，进行
扑救，并及时将伤员送往医院抢救。 